Za spokój duszy S. p. 


Inż. Stanisława Kremera 


jako w drugą rocznicę Smierci 
odbędzie się 


we czwartek dnia 14 października 1937 r. o godz. 8 rano w kosciele 
św. Floriana 


Msza sw. żałobna 


o czym zawiadamia 


- rodzina. 


zac o „CONCORDIA: 
a JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szezepanski 2. Telefon 103-31 


